OFICER WOJSKA POLSKIEGO W STANIE SPOCZYNKU, WETERAN WALK NA FRON- 
TACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 
przeżywszy lat 62, zmarł dnia 1 stycznia 1977 roku 
Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w poniedziałek dnia 10 stycznia br. o godzinie 14.30, o czym zawiadamia pogrążona 


w żałobie: 


CÓRKA Z RODZINĄ. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
U SŁ WG KOMUNALNY CAH 
w Krakowie D. Z. 240/77 — 30 
Punkt Usługowy Nr 1. Rakowicka 26, tel. 579-21 


